żona inżyniera 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dnia 13 grudnia 1947 r. 

Wyprowadzenie zwłok z kościółka Najśw. Salwatora na Zwierzyńcu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

w środę dnia 17 b.m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pograzeni: 


mąż, córka, syn i rodzina. 


Na T a E 
Ve Hace Se Br 
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odprawione zostanie w czwartek dnia 18 b. m. o godzinie 8* rano w kościele PP. Norbertanek. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Prukarnia Zwiazkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L, 2 — Telefon 555-67 


